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Kapelan kaplicy Potockich w Katedrze krakowskiej, 


pielgrzym do Ziemi Świętej w r. 1870, 


urodzony w Starym Korczynie d. 24 Lutego 1799 r., 
zmarł w Krzeszowicach w d. 10 Lipca 1875 r., po siedmio-miesięcznćj chorobie, 
opatrzony SS. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Schronienia w Krzeszowicach, do kościoła parafialnego 
krzeszowickiego, nastąpi w Poniedziałek d. 12 b. m. rano, zkąd po odprawioném Nabożeństwie 
Zatobném, zwłoki na cmentarzu miejscowym złożone zostaną. a 


Do oddania ostatniéj posługi zasłażonemu Kapłanowi, Wielebne Duchowieństwo i Wiernych 
zaprasza się. 
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